


1. はじめ に 


この た び は 、 ゲ ー ム ソフ ト 「 継 王 伝 ID」 を お 買い 上 げ 頂 きま し て 、 ま こと に あり が 
と う ご ざ いま す 。 本 書 は 、 ハ ー ド ディ スク へ の イン スト ー ル 方 法 や 、「 継 王 伝 フロ ッ ピ 
ー デ ィ ス ク 版 」 (以下 FD 版 ) か ら の 変更 点 に つい て 解説 し て いま す 。 ゲ ー ム 内 容 や 基本 
的 な 操作 説明 に 関し て は 、 別 途 の FD 版 マニ ュ ア ル を 参照 し て 下さ い 。 

本 製品 は 、 以 下 の 内 容 で 構成 され て いま す 。 御 確認 下さ い 。 


一 製 品 構 成 





















































・ イ ンス トー ルディ スク 1 
ご 2 ドニ ルポ ペク 
・ イ ンス トー ルディ スク 3 









































・ 起 動 デ イス ク …… の ドド ドド ee 
・ 継 王 伝 ID ロ プ レイ ング マニ ュ ア ル ……… | 
・ 弥 王 伝 IFD 版 プレ イン グマ ニュ アル ……… 1 
・ アン ケー ト 八 ガキ ee ] 枚 


p. イ ンス トー ル 方 法 


本 製品 は 、 ハ ー ド ディ スク 専用 で す 。 ゲー ム を プレ イ す る 前 に 、 イ ンス トー ルディ スク の 
内 容 を ハー ド デ ィ スク に 転送 する 作業 が 必要 と な り ま す 。 こ れ を イン スト ー ル と 呼び ます 。 











イン スト ー ル を 行う に は 、 多 少 の MS-DOS の 知識 が 必要 で す 。 本 書 の 説明 も ユー 
ザー の 方 に MS-DOS に つい て の 知識 が ある も の と いう 前 提 で 書か れ て いま す 。 以 
下 の 説 明 に つい て わか ら な い 点 が ある 場合 は MS-DOS の マニ ュ ア ル を 読む か 、 自 
分 で 作業 を 行わ ず に 詳し い 友 人 に 相談 する こと を お 勧め し ます 。 






































本 製品 を プレ イ す る に は ハー ド デ ィ スク の 空き 容量 が 最低 7 M 程 度 必要 で す 。 

















① ハ ー 


ド デ ィ スク を 立ち 上 げ て 下さ い 





@ フ 


ウッ 則 三 ドラ イジ (| に イシス ドニ ルディ イヌ グ ク ]」 を 入れ で 下さ 。 








SO お 


@ キ ー 
⑤ イ ンス トー ルプ ログ が 立ち 上 が り ま す 。 こ れ 以 後 は 画 














ンプ ト を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ 1 に 合わ せ て 下さ い 。 
ボー ド か ら IINSTALL|I と 入力 し て 下さ い 。 


























の 指示 に 従っ て 下さ い 。 
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ー] 一 


9. 起動 デイ スク へ の シス テム 転送 及び 起動 方 法 


本 製品 は 、 起 動 デ イス ク か ら ゲ ー ム を 立ち 上 げ ま す 。 そ の た め に は 、 起 動 デ ィ ス ク に M8 
-DOS の シス テム を 転送 する 必要 が あり ます 。 














コマ ンド ライ ン か ら FOHMAT.EXE を 使っ て シス テム を 転送 する と 起動 ディ スク 
の 内 容 が 破損 し て し まい ます の で 、 そ の よう な こと は 絶対 に 行わ な いで 下さ い 。 
シス テム の 転送 は 製品 付属 の 転送 プロ グラ ム が 、MS-DO8 付 属 の SYS.EX ビ を 
使っ て 行ない ます 。 


画 シ ステ ム 転 送 方 法 
① 本 製品 付属 の 起動 ディ スク を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ ] に 入れ て 下さ い 。 
⑧ ゲ ー ム を イン スト ー ル し た ハー ド デ ィ スク ドラ イブ 先 に プロ ンプ ト を 合わ せ て 下さ い 。 
キー ボー ド か ら |IOD HIO 8 DA8H| と 入力 し て 下さ い 。 


⑨② キ ー ボ ー ド か ら | 上 HIOD PSET [ドラ イブ 番号 ]| と 入力 し て 下さ い 。 ド ライ ブ 番 号 は 、 起 
動 デ ィ ス ク を 入れ た ドラ イブ の 番号 で す 。 



























































これ で 、 起 動 デ ィ ス ク の 作成 が 完了 し ます 。 


田 ゲ ー ム の 起動 方 法 
シス テム を 転送 し た 起動 ディ スク を フロ ッ ピ ー ド ライ ブ 1 に 入れ て リセ ッ ト し て 下さ い 。 
起動 後 、 オ ー プ ニン グ を 見 る か どう か の 確認 ウィ ンド ウ が 最初 に 表示 され ます 。 


4. 締 王 伝 IIFD 版 か ら の 追加 ・ 変 更 点 


一 操作 方 法 関 連 

① ゲ ー ム 進行 の UN/DFF 
ゲー ム 進 行 の 一 時 停止 進行 再開 は 、 シス テム ウィ ンド ウ の 砂時計 を 左 ク リッ ク す る 以外 
に 、 新 た に 次 の 方 法 が 追加 され まし た 。 



































マウ ス の 右 ボ タン を 2 回 素早 く ク リッ ク (ダブ ルク リッ ク ) する 





これ に より 、 FD 版 の 様 に シス テム ウィ ンド ウ を 常に オー プン し て いる 必要 は な く な り 、 
ウィ ンド ウレ イア ウト が 相当 自由 に な り ま す 。 ぜ ひ 〇 活用 し て みて 下さ い 。 
@ 装 備 変更 
コン バッ トウ ィ ン ド ウ 下 部 の キャ ラク ター を 左 ク リッ ク す る と 表示 され る 簡易 情報 ウィ ン 
ドウ 内 で も 、 個 別 の 装備 変更 が 可能 に な り ま し た 。 
③LOOK モ ー ド (透視 アイ コン ) 
コン バッ トウ ィ ン ド ウ 内 の クロ ー ズ アイ コン 隣 に ある 「 透 視 ア イコ ン 」 を 左 ク リッ ク す る 
と 、 ゲ ー ム 進行 が 一 時 停止 し 、 コ ン バ ッ トウ ィ ン ド ウ 内 の 壁 が 全て 透け て 見 える 「L OOK 
モー ド 」 に な り ま す 。 
LOOK モ ー ド の 最 中 な ら ば 、 壁 の 奥 に 隠れ た キャ ラク ター に 呪文 を 唱え た り 、 壁 に 隠れ 
た スイ ッ チ の 確認 な ど が で きま す 。 



































画 シ ステ ムル ー ル 関連 
① ヒ ー リ ング の 使用 制限 








F ロ 版 は 、 ヒ ー リ ング は 戦闘 中 に 手動 で 操作 は で きま せん で し た が 、 














D 版 は 操作 する こ 


と が で きま す 。 こ れ に よっ て 理不尽 な 死 (呪文 を 使っ て くれ な いな ど ) を 防止 で きる と 思 


いま す 。 
ディ スペ ル の 使用 制限 


FD 版 は 、 デ ィ ス ペル の 呪文 は 通常 時 、 戦 闘 時 を 問わ ず に 手動 で 使 











た が 、HD 版 は 戦闘 時 は 手動 で の 操作 は で きま せん 。 


敵 の 特殊 攻撃 に は きち ん と 対応 策 を と り 、 注 意 し て 下さ い 。 


③ ル ー ン トラ ッ プ の 使用 制限 























用 


する こと が で きま し 


FD 版 は ルー ント ラッ プ は 壁 を 越え て 使用 する こと が で きま せん で し た が 、HD 版 は コン 





バッ トウ ィ ン ド ウ 内 に 表示 され る 範囲 な ら ば 、 ご どこ で も 使 
































する こと が で きま す 。 


これ に よっ て 使い 勝手 が 相当 良く な り ま し た 。 上手 な 使い 方 を 考え て 見 て 下さ い 。 





④ フ ロア の クリ ア 方 法 








FD 版 は マル ク フ ィ ー ン ド か ミィ ルレ イ が 階段 まで た どり 着け ば フ 








HD 版 は 誰が 階段 に 入っ て も クリ ア と な り ま す 。 


5. 対応 機種 


PO-8801 シ リー ズ (VX/UX 以 降 ) 
選 (@ 呈 BGP 
PSON PO-g86, 38B, 4B6 シ リー ズ 

















LL 








※ 人 ハイ レゾ リュ ーション モー ド に は 対応 し て いま せん 。 ノ ーー マルモ 





65. 対応 ディ スプ レイ 























クリ で だ が 

















ド で 御 使 








くだ さい 。 


本 製品 は 540x400 ド ッ ト 表 示 可 能 な アナ ログ ディ スプ レイ に の み 対 応 し て お り ま す 。 


デジ タル ディ スプ レイ に は 対応 し て お り ま せん 。 








御 使用 の ディ スプ レイ が 6B4Ux400 ド ッ ト 表 示 可 能 な アナ 
各 メ ー カ ー ま た は 店 頭 に て 御 確認 下さ い 。 











グ デ ィ ス プレ イ で ある こと を 、 


7. そ の 他 の ハー ドウ ェ ア 環 境 


本 製品 は 、 以 下 の ハ ー ド ウェ ア 環 境 に 対応 し て いま す 。 こ れ ら は ゲー ム を より 快適 に 楽し 
むための も の で す の で 、 必 ず し も 用 意 す る 必要 は あり ませ ん 。 
① サ ウン ド ボ ー ド (FM 音源 ボー ド ) に つい て 
サウ ンド 機能 を 標準 実装 し て いる 機種 、 ま た は サウ ンド ボー ド (FM 音源 ボー ド ) を 拡張 
装備 する こと に より 、 プ レイ 中 に BGM を 楽し むこ と が で きま す 。 
NE 純正 サウ ンド ボー ド (PO-9801-66, PCO-9801-86K) 以外 の ボー ド で 拡張 し て あ 
る と き の 動 作 保 証 は いた し か ね ます 。 
@⑧MIDI ボ ー ド に つい て 
「 継 王 伝 I'H」 は 、 以 下 の ロ ー ラ ンド 社 製 MID| 音 源 に 対応 し て いま す 。 
MT-39/OM38L/OM64 
上 記 の MID| 音 源 を 接続 する こと に より 、 プ レイ 中 に 美しい BGM を 楽し むこ と が で きま 
す 。 
MIDI 音 源 を 使用 する と き は 、 HIFT キ ー を 押し な が ら 起 動 し て 下さ い 。 
MIDI 機 器 の 接続 に 必要 な も の 
] . PO-9800 シ リー ズ 用 の MIDI ボ ー ド 
g.. 本 製品 が 対応 し て いる MIDI 音 源 
3 .MIDI ケ ー ブ ル 
4 . 音声 再生 装置 (アン プ 等 ) 


MIDI 機 器 接続 図 






































MIDI OUT 
MIDI ボ ー ド 
コン ピュ ー タ 本 体 | MIDI 音 源 アン プ 等 























MIDIIN 





※ MIDI ケ ー ブ ル の 長 さ が 5 メー トル 以上 ある と 、 信 号 が 正常 に 伝わら な いこ と が あり ま 
す 。 ま た 、MIDI 音 源 か ら 出力 され る 音 が 止ま ら な く な っ た と き は 、 い っ た ん 電源 を 切 
っ て し ば らく お いて か ら 起 動 し 直し て くだ さい 。 な お 、MIDI に つい て 詳し く 知 り た い 
方 は 、 市 販 の 専門 書 な ど を お 読み くだ さい 。 

















バス マウ ス に つい て 
「 継 王 伝 I」 は バス マウ ス に 対応 し て お り ま す 。 キーボー ド の み で も 操作 で きま す が 、 バ 
スマ ウス を 使用 する こと で 、 よ り 快 適 に ゲー ム を 楽し むこ と が で きま す 。 

















※ シリ アル マウ ス に は 対応 し て いま せん 。 


8. ディ ッ プ スイ ッ チ な どの 設定 


コン ピュ ー タ 本 体 下部 に 、 動 作 環 境 を 設定 する スイ ッ チ が あり ます 。 
本 製品 に 合わ せ た 設定 を 行っ て 下さ い 。 








弄 デ ィ ッ プス イッ チ 設 定 一 覧 























































































































画 画 画 園 園 男 画 園 画面 園 園 画 園 較 園 園 園 園 回 還 | 庫 
男 結 画 園 男 | ON 
ea a 旧記 I2SNS 能 信 ! 中 呂 弓 4 5 呈 Z 器 

SW 1 WE SW3 
EPSON P ロ ー886/386/486 シ リー ズ PO8B  D ロ + 
・GW 3 - 7 を ON ・8W3-8 を OFF ・W 3 - 8 を OFF 

他 の 設定 は 上 記 と 同じ 他 の 設定 は 上 記 と 同じ 























| し ハンク カル で は AM 多 拡 表し て いる る 場合 は HAM ボ ー ド の マニ ュ ア ル を 参照 し て デ 


画 ク ロッ ク 数 に つい て 
PO-898DO+ で オー プ ニ ン グ を 見 る 場合 は 、 ク ロッ ク を B MHz に 合わ せ て くだ さい 

















画 サ ウン ド 機 能 に つい て 
PC285C (PC CLUB) で EMS 方 式 の 拡張 メモ リ を 使用 する と き は 、 ソ フト ディ ッ 
プス イッ チ の SW 3 - 5 を ON に し て サウ ンド 機能 を 切り 離し て くだ さい 


























9. ユ ー ザ ー サ ポー ト に つい て 


ゲー 





3 











ム が 動か な いと き は 


グラ ム が 起動 し な か っ た り 、 起 動 し て も 正常 に 動作 し な いと き は 、 も う 一 度 本 マニ ュ 


アル を お 読み に な り 、 各 種 設 定 を ご 確認 くだ さい 。 
また 、 以 下 の 事項 に つい て も 、 も う 一 度 お 確か めく だ さい 。 





1. デ ィ ス ク は 正しく セッ ト さ れ て いま すか や 
2. 周辺 機器 と 本 体 の 接続 不良 は あり ませ ん か や 
3. お 手持 ちの 機種 と ソフ ト が 対応 し て いま すか や 








以上 の 事項 を 確認 し て も 正常 動作 し な いと き は 、 お 買い 求め の ソフ ト ・ シ ョ ッ プ に ご 相談 
くだ さい 。 他 の 同機 種 の ハー ドウ ェ ア で 正常 動作 する 場合 、 お 手持 ちの ハー ド が 故障 し て 
いる 可能 性 が 考え られ ます 。 以 上 の 点 を ご 確認 の うえ で 、 な お 不良 品 と 思わ れる 場合 は 、 
お 手数 で す が 「 ユ ー ザ ー サ ポー トシ ー ト 」 に 所 定 の 事項 を ご 記入 の 上 、 パ ッ ケ ー ジ ー 式 を 
当社 「 締 王 伝 HD」 ユ ー ザ ー サ ポー ト 係 まで お 送り くだ さい 。 


※ お 客 様 の 誤操作 や ハー ドウ ェ ア の 障害 に よる 故障 ・ 不 良 で ある と き は 、 規 定 の 手数 料 を 申 
し 受け ます 。 








田 コ ー ザ ー サ ポー ト あ て 先 





FE 
東京 都 豊島 区 北大 塚 ロ ー10 一 B B セ ント ラル ビル 
株 式 会 社 日 本 テレ ネッ トウ ルフ ・ チ ー ム 
「 災 王 伝 I'H」 ユ ー ザ ー サ ポー ト 係 





サポ ー ト 専用 電話 
ヨー5384 一 BBO 1 
月 一 金 午前 10 時 一 午後 5 時 














10. お わり に 読ん だ ら 得 を する か も し れ な い 二 言 三 言 
継 王 伝 FD 版 が 昨年 ] 月 末 に 発売 され て か ら 、 約 8 か 月 の 時 を 経て 昌 ロ 版 の 発売 と 相 成 
り ま し た 。FD 版 の 発売 後 当 時 、 大 量 に 送ら れ て きた アン ケー ト 八 ガキ を 見 る に 評判 は 上 々 
と いっ た 所 で 、 ま ず は 継 王 伝 I は 成功 か と 喜ん で … は いら れ ま せん で し た 。 
驚く こと に 、HD 対 応 へ の 要望 を 述べ た ユー ザー が 八 ガ キ の 約 9 割 以 上 に も 上 っ た か ら で 
す 。 ま さか これ ほど まで ハー ド デ ィ スク が 普及 し て いる な ん て …。 ご これ は 企画 担当 者 自身 
の 完全 な 認識 不足 で し た 。 


これ は これ で 反省 と し て 、 次 回 に 生か され る だ ろう と いう 事 で 話 は 終わ る は ず だ っ た の で 
す が 、 企画 担当 者 が 次 の 企画 (パソ コン ライ ン で は あり ませ ん が 、 詳 し いこ と は ナイ ショ ) 
に 入っ て か ら 数 ヶ月 た っ た 頃 に 、 あ る 企画 が 持ち 上 が っ た の で す 。 正確 に は 自分 か ら 持 ち 
か けた の で す が …。 


も と も と FD 版 発売 の 後 、HD 版 を 作っ て は どう か と いう 話 は 内 輪 で 持ち 上 が っ た り し て 
いた の で す が 、 内 容 を 変え ず に 発売 し て も FD 版 を 購入 し た ユー ザー が 怒る だ け だ ろう と 
いう 事 で 終わ っ て いた の で す 。 


し か し 企画 担当 者 が 自ら を 殺す 決意 (脚色 有り ) を し て 、 全 フロ ア を 変更 し た り 、 様 々 な 
改良 を 施す こと で 企画 と し て 成り 立た せ 、 昌 版 は 本 格 的 な スタ ー ト を 切る こと に な っ た 
の で す 。 ユ ー ザ ー の 方 一 人 一 人 の 意見 が HD 版 の 発売 を 促し た と も 言え ます 。 要望 は 述べ 
て みる も の で すね 。 


D 版 は 基本 的 に 前 作 、 継 王 伝 FD 版 を プレ イ し た ユー ザー の 方 を 対象 に し て いま す 。 
: か ら と いっ て 、 前 作 よ り も ゲー ム が 難し く な っ て いる と いう こと は あり ませ ん 。 お むしろ 、 
ン デ ィング まで いく の は FD 版 より も 簡単 に し た つも り で す 。 各 フ ロア の 隠さ れ た 謎 を 
100 守 解く の は HD 版 の 方 が 難し いと は 思い ます が …。 


「 継 王 伝 (1 )」 を プレ イ し た こと の ある 方 な ら ば 、" 継 王 伝 IT」 に な っ て 謎 解き の 色 が 濃 
く な っ て いて 区 いた 方 々 も いる と 思い ます 。 そ れ に 違わ ず H ロ 版 は ドロ 版 と は また 違っ た 
方 向 性 で 各 フ ロア を デザ イン し て いま す 。 FD 版 を ダン る @ ョ ンマ @ タ ー と すれ ば 、H 版 
は スー パー る トロ る @ ド と いっ た 感じ で し ょ うか 。 そ の 辺り は 実際 に プレ イ し て 確か め て み 



























































EE 























ユー ザー か ら の 要望 で 多かっ た も の に 、「 統 王 伝 四 」 の 発売 が あり ます が 、 現 在 の 所 は 全 
く の 未 定 で す 。 評判 が 良かっ た 企画 で すか ら 、 い つか は 開発 する こと も ある と は 予感 で き 
る の で す が 、 そ れ が パソ コン な の か どう か も 本 当 に 予測 が つき ませ ん 。 

も ちろ ん 企画 担当 者 自身 は 皿 の 企画 を 温め て は いま す 。 も し も 皿 を 開発 する と すれ ば 、 実 
に 大 規模 で 様々 な 改良 が 加え られ る は ず で す 。 


例え ば 、 現 在 の 面 ク リア 方 式 で は な く プ レイ ヤー が 面 を 選択 で きた り 、 キ ャ ラク ター メイ 
キン グ が 可能 に な っ た り … も ちろ ん 肝心 な 部 分 は 秘密 で す 。 ま だ 誰 に も 言っ て ませ ん し ね 。 
この 項 を 読ん だ 方 、 で きれ ば アン ケー ト ハ ガキ に て 、 そ れ ら に つい て の 意見 を お 待ち し ま 
す 。 ま た ブ 忠 に 関す る 意見 の みな ら ず 、 開 発 者 サイ ド で は ユー ザー の 反響 を 知る に は 八 ガキ 
に 頼る 部 分 が 大 きい も の な の で す 。 

あな た の 八 ガ キ 1 枚 が 何 か を 変え る か も 知れ ませ ん 。H ロ 版 だ っ て 実現 され た の で すか ら 。 
意見 、 要 望 、 酷 評 で も 、 お 待ち し て いま す 。 



































纏 王 伝 8 'HD 企 画 担当 者 より 
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〇 故障 原因 究明 の た め 、 機 種 名 ・ 型 番 な ど 、 で きる だ け 詳 し く 記 入 し て くだ さる よう お 願い 致し ま 


9% 


(RD) 


鈴 お 客 様 氏 名 : 





(リト ) 


狼 お 客 様 住所 : 








還 お 客 様 電話 番号 : 





久 コ ンピュータ 機種 名 : 





粗 デ ィ ス プレ イ 機 種 名 : 





衣 払 張 メ モリ ー : 無 / 有 (型番 





久 プ リン ター : 無 ノ 有 (型番 








久 マ ウス : 無 ノ 有 (型番 





留 サ ウン ド ボ ー ド : 無 / 有 (型番 





留 MIDI ボ ー ド : 無 / 有 (型番 





劉 MID| 音 源 機器 : 無 ノ 有 (型番 











留 そ の 他 拡 張 ボ ー ド な ど : 








久 問 題 点 に いた る まで の 操作 お よび 症状 : 












































※ こ の 用 紙 は コピ ー し て お 使い くだ さい 。 


